C. k. ofice | al pocztowy, 


przeżywszy lat 39, zmarł w Żywcu dnia 12-go Czerwca 
1908 roku. 


Eksportacya zwłok z dworca kolejowego w Krakowie, wprost na cmentarz, odbędzie się 
w Sobotę dnia 31-go Października b. r. o godzinie 3-eiej popołudniu, na który to obrzęd 
pozostała żona wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, Kolegów i Przyjaciół. 


Zakład pogrzebowy F. Nowińskiego, Mikołajska 14. DRUK W. KORNECKIEGO W KRAKOWIE. 


